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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 340 

8 Ιουνίου 2012 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


(ΐ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 

Αριθμ. Διακ. 47/2012 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 
προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την 
κάλυψη των αναγκών συντηρήσεων του παρακάτω βι- 
οϊατρικού εξοπλισμού: 

I) του Μαγνητικού Τομογράφου 

II) των Αξονικών Τομογράφων (τεμ. 2) και 

III) του Στεφανιογράφου 

με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και 
μέχρι του ποσού των 45.000,00 € συμπεριλαμβανομέ¬ 
νου Φ.Π.Α. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και διε¬ 
νέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η Δευτέρα 18 Ιουνίου 
2012 και ώρα 9:00 π.μ. 

Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι την 
ανωτέρω ημερομηνία και ώρα στο Πρωτόκολλο του Νο¬ 
σοκομείου, 1ος όροφος του κτιρίου Διοίκησης (κτίριο 5), 
οδός Μεσογείων 154. 

Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στον Ελ¬ 
ληνικό τύπο την Πέμπτη 7 Ιουνίου και την Παρασκευή 
8 Ιουνίου 2012. 

Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στην Εφη¬ 
μερίδα της Κυβέρνησης στις 8 Ιουνίου 2012. 

Η Διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νο¬ 
σοκομείου (νννννν.ρηα-ρθηπίπιαΙαε.ρΓ) 

Πληροφορίες και διάθεση της διακήρυξης όλες τις 
εργάσιμες ημέρες από 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. 

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 

Η Προϊσταμένη Διοικητικής Διεύθυνσης 
ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 
-♦- 

( 2 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Αριθμ. Διακ. 7/2012 

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας επαναπροκηρύσει 
Τακτικό Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για 
την προμήθεια «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» 

(Η προμήθεια περιλαμβάνει Ηλεκτρολογικά - Υδραυ¬ 
λικά - Χρωματισμοί - Ξυλουργικά - Σιδηρουργικά - Με¬ 
ταλλουργικά) για την ανάδειξη αναδοχών με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 


Ο προϋπολογισμός είναι 70.000 € με Φ.Π.Α, η ημερο¬ 
μηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι 27-06-2012 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 13 μ.μ., η ημερομηνία διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού είναι 28-06-2012 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10 π.μ. 

Ειδικοί όροι συμμετοχής δεν υπάρχουν. 

Η εγγύηση είναι 5% με ΦΠΑ. Υπάρχουν ειδικές προ¬ 
διαγραφές που αναφέρονται αναλυτικότερα στην Δια¬ 
κήρυξη η οποία θα αναρτηθεί στο είΐο του Νοσοκομείου 
νννννν.ΙοναΙείΊοερίΙαΙ.ρΓ 

Η παράδοση θα γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ανάγκες του Νοσοκομείου. 

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά 
είναι 180 ημέρες. 

Εναλλακτικές προσφορές γίνονται δεκτές. 

Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την Δι¬ 
ακήρυξη δίδονται στα τηλ. 2513501564, ίαχ: 2513501653, 
αρμόδιος υπάλληλος Φ. Σαββοπούλου στο τμήμα Προ¬ 
μηθειών, Περιοχή Βασιλάκη Αγ. Σίλα Τ.Κ. 65500. 

Καβάλα 6 Ιουνίου 2012 

Ο Διοικητής 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ 

Αριθμ. 14588 

Ο Δήμος Πύλης προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία με 
σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών με 
έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτω¬ 
σης για την επιλογή του αναδόχου για την κατασκευή 
του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Φήκης - Ελευ¬ 
θεροχωρίου και εξοπλισμοί υδρευτικών γεωτρήσεων 
στα Τ.Δ. Φήκης και Φιλύρας» συνολικού προϋπολογισμού 
403.109,24 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3669/2008. Το έργο συγχρηματοδοτεί- 
ται από το ΕΤΠΑ μέσω του Ε.Π. Θεσσαλίας - Στερεός 
Ελλάδος - Ηπείρου 2007-2013 του ΕΣΠΑ κατά το ποσό 
των 327.731,09 € + ΦΠΑ, εκ των οποίων η ιδία συμμετοχή 
της ΔΕΥΑΠ ανέρχεται στο ποσό των 31.953,78 € + ΦΠΑ, 
και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα 
έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο 
του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137 Α7 
24-8-93). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατη- 
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γορίες: α) Χωματουργικά - Τεχνικά: 27.042,50 €, β) Σωλη¬ 
νώσεις - Συσκευές δικτύων: 106.741,80 € και γ) Μηχανο¬ 
λογικά: 101.334,84 € (χωρίς ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 26-06-2012 και 
ώρα 10.00 π.μ. (ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των 
προσφορών στον διαγωνισμό ορίζεται ώρα 10.00 π.μ.), 
στο Δημοτικό Κατάστημα Πύλης ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής διαγωνισμού. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν 
διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομη¬ 
νία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προ¬ 
σφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα κα¬ 
θορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία 
θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργά¬ 
σιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν 
τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). 
Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη 
φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Στο δι¬ 
αγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν μεμονωμένες 
εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν ί) στην 1η τάξη και 
άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ, ϋ) στην Α2 τάξη και άνω 
για έργα κατηγορίας Η/Μ και Α2 τάξης ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.382,00 € και ισχύ 
τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα ημερών μετά τη 
μέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύων 
των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να παραλάβουν τα τεύχη της μελέτης δύο εργάσιμες 
ημέρες πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών (χω¬ 
ρίς να προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού) δηλ. 
μέχρι και την Πέμπτη 21-06-2012 και χορηγούνται το 
αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από 
την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Γ ια την παραλαβή 
των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη 
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε Δέκα πέντε (15) 
ευρώ. Τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού μπορούν να 
τα παραλάβουν από τα γραφεία του Δήμου Πύλης στο 
Δημοτικό Κατάστημα Πύλης. Η διακήρυξη του έργου θα 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό 
ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα Β'. Τόπος εκτέλεσης του έργου οι 
Τοπικές Κοινότητες Φήκης, Ελευθεροχωρίου και Φιλύ¬ 
ρας του Δήμου Πύλης. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης 
του έργου ορίζεται σεΈξι (6) μήνες και αρχίζει από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Το αποτέλεσμα της 
δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου Πύλης. Γ ια περισσότερες πληροφορίες, μπο¬ 
ρούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου Πύλης 
(Πύλη ΤΚ: 42032) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
Τηλ.: 24313-52123, Ραχ: 24310-62047, ΕπιαίΙ: άρίΙίε@οΙθΠΘΐ. 
9Γ, Πληροφορίες: Φέκος Δημήτρης. 

Πύλη, 6 Ιουνίου 2012 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ 

-♦- 

(4) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

Η 4η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας 
και Θράκης διενεργεί διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνι¬ 
σμό για την προμήθεια Οξυγόνου για τις ανάγκες των 
Νοσοκομείων εποπτείας της 4ης Δ.Υ. Πε. Μακεδονίας 
και Θράκης, με αριθμό διακήρυξης 10/ 5-6-2012, κριτήριο 
κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή, και προϋπολογισμό 


2.897.000,00 € (δύο εκατομμύρια οχτακόσιες ενενήντα 
εφτά χιλιάδες ευρώ) με Φ.Π.Α. 

Τόπος παράδοσης: Νοσοκομεία εποπτείας της 4ης 
Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 25-7-2012 
ημέρα Τετάρτη, μέχρι τις 14:00 μ.μ. η ώρα, στο Γραφείο 
Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας (5ος όροφος, Β' ασανσέρ). 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 26-7-2012, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα Γ ραφεία της Υπη¬ 
ρεσίας. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Δ/ξης στην 
Ε.Ε.Ε.Κ. 5-6-2012. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Δ/ξης στον Ελληνικό 
τύπο την 12-6-2012. 

Πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στη Διεύθυνση: 4η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Αρι- 
στοτέλους 16, Τ.Κ. 54623. Αρμόδιοι υπάλληλοι: Λασκα- 
ρίδης Ηλίας, Κουρτέση Αθηνά, (Τηλ. 2313/327824-867, 
ΡΑΧ 2313/327838-871). 

Θεσσαλονίκη, 6 Ιουνίου 2012 

Ο Διοικητής 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Μακεδονίας και Θράκης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, διενεργεί ανοιχτό 
δημόσιο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανά¬ 
δειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙ¬ 
ΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΠΘ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ (Γ ΦΑΣΗ)». 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται συνολικά 
σε εξήντα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ένα ευρώ και 
εβδομήντα τέσσερα λεπτά (60.991,74 €), συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των Γ.Ε., Ο.Ε., απροβλέπτων και απολογιστικών 
εργασιών, αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας Οικο¬ 
δομικών και επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μη¬ 
τρώα που έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Ημερομηνία λήξης 
υποβολής των προσφορών: την 19.6.2012, ημέρα Τρίτη με 
ώρα λήξης την 10.00 π.μ., στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. του Δ.Π.Θ. 
(Κτίριο Διοίκησης Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής). Αν για 
οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά 
την αρχικά οριζόμενη ημέρα, αυτή θα διενεργηθεί σύμφω¬ 
να με τα οριζόμενα του άρθρου 18 της διακήρυξης. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελλη¬ 
νικό τύπο την 8.6.2012. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 
έως 14.30 (Σπυροπούλου Μαργαρίτα, Γκέκης Νικόλαος, 
τηλ. 25310 - 39254-52, ίαχ 25310 - 39032). 

Ο Πρύτανης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

Αριθμ. 57358/ΓΠ13949 

Ο Δήμος Βόλου διακηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού 
δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, με υποβολή σφρα¬ 
γισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια λαμπτήρων για τις 
ανάγκες των έργων «Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού 
Δημοτικής Ενότητας Βόλου», «Συντήρηση Δημοτικού 
φωτισμού Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας», «Συντήρη- 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


2739 


ση και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων 2012», «Συντήρη¬ 
ση Δημοτικού φωτισμού Δημοτικής Ενότητας Αγριός», 
«Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού Δημοτικής Ενότητας 
Αισωνίας», «Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού Δημοτικής 
Ενότητας Αρτέμιδας», «Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού 
Δημοτικής Ενότητας Ιωλκού», «Συντήρηση Δημοτικού 
φωτισμού Δημοτικής Ενότητας Μακρινίτσας», «Συντή¬ 
ρηση Δημοτικού φωτισμού Δημοτικής Ενότητας Ν. Αγ- 
χιάλου», «Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού Δημοτικής 
Ενότητας Πορταριάς», «Συντήρηση και ανάπλαση πλα¬ 
τειών, ελευθέρων - αθλητικών χώρων και παιδικών χα¬ 
ρών Δ.Ε. Βόλου», ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 
ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ 
(131.118,00) Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 27-6-2012, ημέρα Τετάρτη, 
στο Δημαρχείο Βόλου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου- αίθουσα 
Δημοτικού Συμβουλίου). 

Ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00 π.μ. 
και ώρα λήξεως αποδοχής προσφορών η 11:00 π.μ. 

Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την Αρμόδια 
Επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισμό σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 

Σε περίπτωση αναβολής της πραγματοποίησης της 
συνεδρίασης λόγω κωλύματος η ημερομηνία διενέρ¬ 
γειας του διαγωνισμού μετατίθεται χωρίς καινούργια 
δημοσίευση για την αμέσως επόμενη συνεδρίαση της 
Ε. Δ. Δ και θα γίνει στις 29-5-2012 ημέρα Παρασκευή, 
στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στό 
ποσό των σε ποσοστό 5% επί της συνολικής δαπάνης 
δηλαδή στο ποσό 5.500,00 € για όσους συμμετέχουν, σε 
γραμμάτιο Τ.Π. & Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμέ¬ 
νης Τράπεζας κατά τον ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο, 
που θα απευθύνεται στο Δήμο Βόλου. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών 
του Δήμου Βόλου τηλ. 2421350177. Αρμόδια υπάλληλος 
Παπαδανιήλ Βασιλική. 

Η περίληψη της παρούσης διακήρυξης του Δημάρχου 
υποχρεωτικά τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων 
του Δημοτικού Καταστήματος και θα δημοσιευθεί, στις 
ημερήσιες εφημερίδες α) Θεσσαλία, β) Ταχυδρόμος και 
στην εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού «Γνώμη»,την 
εφημερίδα «Δημοπρασιών και πλειστηριασμών» και στο 
«Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων» της εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως Φ.Ε.Κ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της αρχικής διακήρυξης του 
Δημάρχου και των τυχών επαναληπτικών, καταβάλλο¬ 
νται από τον ανάδοχο - μειοδότη στο Ταμείο του Δήμου 
Βόλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του 
Ν. 3801/2009. 

Βόλος, 6 Ιουνίου 2012 
Ο Δήμαρχος 

ΠΑΝΟΣ ΤΡ. ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ 

-♦- 
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» 

Αριθμ. Διακ. 27/2012 

Το Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης, δια της 
υπ’ αριθμ. 13η/22.05.2012 απόφασης του επαναπροκηρύσ- 
σει, δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια ραμμάτων. 
Ο προϋπολογισμός είναι 100.000,00 ευρώ. Η ημερομηνία 
λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι 9.07.2012 και ώρα 
14:30, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 
10.07.2012 και ώρα 12:00. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής 
δεν υπάρχουν. 


Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 5.000,00 ευρώ. Υπάρ¬ 
χουν ειδικές προδιαγραφές. Η παράδοση θα γίνει στο 
Νοσοκομείο Μυτιλήνης. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης 
από την προσφορά είναι μέχρι 09.11.2012. Δεν γίνονται 
δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση 
είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η πληρωμή θα 
γίνει εντός (3) τριών μηνών. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη δια¬ 
κήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2251351330, ίαχ: 2251037130 
αρμόδιος υπάλληλος κος Πετράς Νικόλαος, διεύθυνση 
ΟΔΟΣ Ε. Βοστάνη ΑΡΙΘΜΟΣ 48, Τ.Κ. 81100 

ΠΕΡΙΟΧΗ. Μυτιλήνη 

Τόπος Μυτιλήνη 6/6/2012. 

Μυτιλήνη, 6 Ιουνίου 2012 

Ο Διοικητής α/α 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

-♦- 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Αριθμ. 47348/867 

Η Περιφέρεια Ηπείρου, Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, προκηρύσσει την 
διενέργεια ανοικτού Διαγωνισμού μεταξύ Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων προκειμένου να αναδειχθεί ανάδοχος κα¬ 
τασκευής του έργου με τίτλο: 

«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ» με προϋπολογι¬ 
σμό 8.173.350,00 € ΜΕ ΦΠΑ, κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85, 
Π.Δ. 368/94, Π.Δ. 286/94, Π.Δ. 402/96, Ν. 2940/01, Ν. 3263/04, 
Ν. 3669/08, Ν. 3852/2010 και Ν. 3886/2010 όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστο¬ 
λής της διακήρυξης του υπόψη έργου στην Υπηρεσία 
δημοσιεύσεων της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
την 24-5-2012. Το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες 
κατηγορίες εργασιών: 

Κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 5.805.664.89 
Ευρώ (δαπάνη εργασιών, με ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 
και απολογιστική δαπάνη ασφάλτου 136.613,74 Ευρώ. 

Δημοπρατούσα αρχή: Διεύθυνση ΤεχνικώνΈργων, Πε¬ 
ριφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, Π. Τσαλδάρη 18α, 
461 00 Ηγουμενίτσα. Αρμόδιοι για σχετικές πληροφορί¬ 
ες: Αννα Δήμα, Τηλ. 2665360138, Ραχ: 2665360227. 

Προϋπολογισμός έργου: 8.173.350,00 € ΜΕ ΦΠΑ 

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από Ε.Π. 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (Ταμείο Συνοχής, 
Εθνικοί Πόροι) ΕΝΑΡΙΟΜΟΣ 2011ΣΕ07580188 της ΣΑΕ 0758 
και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα 
αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 
27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α724-8-93). Δεν 
προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο. 

Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των 
διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφο¬ 
ράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 
του Ν. 3669/08. 

Απαιτούμενες εγγυήσεις συμμετοχής: Για τη συμμε¬ 
τοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν, από κάθε 
διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής συνολικού ποσού 
129.295,77 ευρώ, οι οποίες θα απευθύνονται είτε στην 
Δημοπρατούσα αρχή (Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θε¬ 
σπρωτίας), είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο 
του έργου, θα αναγράφουν τα στοιχεία που μνημονεύ¬ 
ονται στην παραγρ. 6 του άρθρου 27 του Π.Δ. 609/85 
και θα έχουν ισχύ τουλάχιστον 10 μηνών από την ημε¬ 
ρομηνία δημοπράτησης, συνοδευόμενες από επίσημη 
μετάφραση στην Ελληνική. 
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Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθε¬ 
σμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριάντα ένας 
(31) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, 
εκ των οποίων οι δέκα τρεις (13) μήνες αφορούν στην 
κατασκευή των έργων και οι δέκα οχτώ (18) μήνες στην 
δοκιμαστική λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργα¬ 
σίας. 

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου. Το 
έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης 
ακαθάρτων και την κατασκευή και λειτουργία εγκατά¬ 
στασης καθαρισμού λυμάτων της πόλης των Φιλιατών. 
Το συνολικό μήκος του δικτύου είναι 17.457 πι, εκ των 
οποίων τα 16.417 πι είναι αγωγοί βαρύτητας και τα 1.040 
πι καταθλιπτικοί αγωγοί. Το σύστημα επεξεργασίας που 
θα εφαρμοστεί είναι οι τεχνητοί υγρότοποι. 

Δικαιούμενοι συμμετοχής: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 4η ή 5η τάξη με έδρα οπουδήποτε 
στη χώρα ή στην 6η τάξη με έδρα ή δεύτερο δηλωμέ¬ 
νο νομό, το Νομό Θεσπρωτίας, για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, είτε 

β. προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π., είτε 

γ. προέρχονται από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 
παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού 
του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν κα¬ 
λείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό 
της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην 4η ή 5η τάξη με έδρα οπουδήποτε στη 
χώρα ή στην 6η τάξη με έδρα ή δεύτερο δηλωμένο νομό, 
το Νομό Θεσπρωτίας, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙ¬ 
ΚΩΝ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: οι φάκελοι 
προσφορών πρέπει να επιδοθούν στην αρμόδια επιτρο¬ 


πή που θα συνεδριάσει για το σκοπό αυτό την Τρίτη 
17-7-2012, ώρα 10:00 π.μ. 

(Λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Διεύ¬ 
θυνση Τεχνικών Έργων, Περιφερειακής Ενότητας Θε¬ 
σπρωτίας ή να κατατεθούν έως την παραπάνω ημέρα 
και ώρα, στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας αυτής. Κάθε 
υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο 
διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του 
Ν. 3669/08, για διάστημα εννιά μηνών, από την ημερομη¬ 
νία υποβολής των προσφορών 

Γλώσσα διαγωνισμού: Όλα τα στοιχεία για τον υπόψη 
διαγωνισμό πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα ή 
νομίμως μεταφρασμένα. 

Παραλαβή τευχών: Τα συμβατικά τεύχη του υπόψη 
διαγωνισμού παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερομέ¬ 
νους, από τη 25-5-2012, μέχρι και την 12-7-2012, από τα 
γραφεία της Διεύθυνση ΤεχνικώνΈργων, Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, με καταβολή 50,00 ευρώ για 
κάλυψη δαπάνης φωτοαντιγραφικών ή αποστέλλονται 
ταχυδρομικούς σ’ αυτούς με έξοδά τους. 

Υποβολή προσφυγών: 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο 
των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. απορρίπτει τις προσφορές 
που κρίνει αιτιολογημένα απαράδεκτες (με αναγρα¬ 
φή στο πρακτικό) και καταρτίζει πίνακα των διαγωνι- 
ζομένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδε¬ 
κτές. Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Δ., 
σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι 
ανοικτές συνεδριάσεις της, με την οποία γνωστοποι¬ 
είται στους διαγωνιζόμενους ότι μπορούν να λάβουν 
γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχομέ¬ 
νως) ένσταση κατ’ αυτού μέσα σε πέντε (5) ημέρες 
από την ανωτέρω ανακοίνωση, προθεσμία που αρχίζει 
την επόμενη της ανάρτησης ημέρα. Για την ημέρα και 
ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθημερόν, με επι¬ 
μέλεια του Προέδρου της Επιτροπής, σχετική πράξη, 
που υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Εφαρμόζο¬ 
νται επίσης οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α'/ 
30-09-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δη¬ 
μοσίων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομο¬ 
θεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
21.6.1989 (Ε 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβου¬ 
λίου της 25.2.1992 (Ε 76), όπως τροποποιήθηκε με την 
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 11.12.2007. Κατά τα λοιπά ισχύει το 
άρθρο 4 της αναλυτικής διακήρυξης. 

Προκαταβολή: 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανά- 
δοχο και το μέγιστο ύψος της προκαταβολής δύναται 
να είναι 320.000 ευρώ. 

Λοιπές πληροφορίες: Ισχύουσα νομοθεσία είναι η ελ¬ 
ληνική όπως έχει εναρμονισθεί με τις σχετικές οδηγίες 
της Ε.Ε., απαιτούμενη οικονομική και χρηματοπιστωτική 
καθώς και τεχνική ικανότητα σύμφωνα με τα σχετικά 
άρθρα της αναλυτικής διακήρυξης. Αλλες σχετικές πλη¬ 
ροφορίες δίνονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από 
την Δημοπρατούσα αρχή (Δ/νση και τηλέφωνα αναφέ- 
ρονται παραπάνω). 

Η υπόψη διακήρυξη έχει αποσταλεί προς δημοσίευση 
στην Υπηρεσία Δημοσιεύσεων της ΕυρωπάίκήςΈνωσης 
την 25-5-2012. 

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον 
ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακή¬ 
ρυξη του διαγωνισμού. 


Ηγουμενίτσα, 23 Μαΐου 2012 

Ο Αντιπεριφερειάρχης 
ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ 
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